AMENDMENT NO. 2 DECEMBER 2016 
TO 
1S7359 : 1992 1-CHLOROANTHRAQUINONE, 
TECHNICAL — SPECIFICATION 


(First Revision) 


(CoverPage 2, Foreword, structural formula) — Substitute the following 
for existing structural formula: 
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1— CHLOROANTHRAQUINONE 
(Molecular Mass 242.65) 
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